جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





1 ٍ ز المدرسة ٠‏ 13 قم الصفحة من 1 | 

7 رمز المدر 013 رقم من 1 إلى‎ r 
المدرسة : اعدادية الخضراء للبنين‎ 

الفرع : إحيائ : 

لفرع: إحيائي الدور الأول 29 





| 1 ]| 102041013002 _| ابراهيم محمد بدر مهدي | 87 | 97 | 94 | 96 | 78 | 89 | | نالجع | 541 | 90.17 
| 2 | 102041013003 _| ابراهيم محمد عبد الكريم داود__ | 96_ | 100 | 100 | 98 | 95 | 96 | | ناج | 585 | 97.50 
3 | 102041013004 | ابراهيووائلعبدالواحدنصه 2 | 82 | 95 | 82 | صف | 76 | 82 | | معد | 60 | 0 

| 4 | 102041013006 _| احمد بلاسم شعلان مظف | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | | ناجم | 590 | 98.33 





| 5 | 102041013007 [احمد جاسم حسين ياسين | 50 | 82 | م |%2 | 50 | 30 | | ممعيد | 0 | 0 
| 6 | 102041013008 _| احمد خاك جمالياسين || 86 | 94 | 91 | 72 | 92 | 89 | | تاجح | 524 | 87.33 
| 7 | 102041013009 [احمدرياض نواف سرحان | 94 | 97 | 98 | 88 | 94 | 91 | | ناجج | 562 | 93.67 
| 8 | 102041013010 | احمد سامي احمد عباس <<< |[ 77 | 74 | 78 | 66 | 71 | 64 | | تاجح | 430 | 71.67 
| 9 | 102041013013 [احمد عام صادق فليج | 92 | 96 | 98 | 95 | 99 | 98 | | ناجح | 578 | 96.33 
| 10 | 102041013014 | احمد عبد الامير كاظم محمد | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | تاجح | 597 | 99.50 
111 | 102041013015 | احمد فراس مدالله عطيه ___| 84 | 88 | 91 | صف | 88 | 83 | | معيد | 0 | 0 
12 | 102041013016 | احمد فوزي حسن كاظم || 85 | 94 | 85 | م | 94 | م | | ميد | 0 | 0 
| 13 | 102041013017 | احمدمؤيدحسن زياب | 88 | 96 | 93 | 95 | 94 | 94 | | ناجح | 560 | 93.33 
| 14 | 102041013018 |[ احمد محمد صلاح ناصر | 96 | 98 | 96 | 100 | 99 | 100 | | تاجح | 589 | 98.17 
| 15 | 102041013019 |[ احمد محمد مهدي صالخ | 50 | 63 | 33 | 23 | صفر | 38 | | مإ 0 | 0 
| 16 | 102041013020_| احمد مصطفى علال مهدي _______| 50_ | 62 | مان | 39 | 28 | 32 | | مي | M_0‏ 0 
| 17 | 102041013021 |[ اسامه محمد عبد الصمدحسن | 57 | 55 | 36 | 35 | 32 | 50 | | مإ 0 | 0 
18 | 102041013022 |اسامهمصد نهيب هادي 2١‏ | صقر | 90 | م | 73 | م | م |20 | ميد | 60 | 0 
| 19 | 102041013023 [اسامهنفع مصلح ضاحي | 84 | 91 | 93 | 91 | 84 | 66 | | تاجح | 509 | 84.83 
| 20 | 102041013025 _| امير ايمن وجيه طه __| صفر | 94 | صفر | 80 | 91 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 21 | 102041013026 _| امین فراس ريكان عامر | م |100 | م | 91 | م | 98 | | ميد | 0 | 0 
| 22 | 102041013027 |[ امين ياسر قدوري كاظم | 59 | 76 | 52 | 59 | 50 | 50 | | ناججع | 346 | 57.67 
| 23 | 102041013028 _| اوس صلاح الدين عوادكريم | 64 | 93 | صفر | 59 | 55 | 50 | | معيد | 0 | 0 
|24 |_ 102041013029 اقح ع ات 0 59 | 1ق 15 16 2| ا 0 
5 | 102041013032 | براء طارق احمد فرحان معيد 0 0 











جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 013 رقم الصفحة من 2 إلى 7 
المدرسة: اعدادية الخضراء للبنين 
الفسرع : إحياني الدور الأول 2020/2019 
ات El | OO OOO OO BL EN ODIO‏ 99.50 
| 27 | 102041013034 _| حامدحسين عباس حسن | 33 | 66 | 39 | 23 | 28 | 32 | | مع |[ 0 | 0 
ها رك 22 222 ا الك ا و ا 05 1 اك 0 
| 29 | 102041013036 | حسام سعداحمدحمادي __|| 74 | 89 | 82 | 82 | 68 | 72 | | نجع | 467 | 77.83 


201 | 1020410130377 | حسن ضياء عبد لله يحي | 76 | 97 | 66 | 7 | 96 | 74 |__| تج | 506 | 84.33 
| 31 102041013038 | حسن عبدالرحمنكظواحمد2_ | 91 | 98 | 100 | 93 | 96 | 100 |__| تاججع | 578 | 96.33 


| 32 | 102041013039 | حسن علي ابراهيم حمادي_ 0 |[ 74 | 87 | 82 | 52 | 75 | 63 | | ناجج | 433 | 72.17 
33 ]| 102041013040 | حسن مهند عبد الكريم عبد الرزاق__ | 93_ | 97 | صفر | 87 | 98 | 97 | | معيد |[ 0 | 0 
34 ]| 102041013042 _| حسين راف فرج عبد الرزاق__ | 83 | 98 | %18 | 74 | 36 | 64 | 2 | معد | 0 | 0 
35 | 102041013043 | حسين على حسيننصار | 96_ | 98 | 99 | 93 | 92 | صفر |[ _ | معيد |[ 0 | 0 
36 | 102041013044 _| حسين مهند عبد الكريم عبد الرزاق__ | 94_ | 96 | صفر | 95 | صفر | 91 | | معيد |[ 0 | 0 


| 37 | 102041013045 |حمد علي عبدالصين محمد | 50 | 82 | 72 | 71 | 72 | 62 |__| تاجج | 389 | 84.63 





38 |_102041013046 | حمزه رباح خضير عبد ||| 42 | 57 | م | 50 |11 ا | 50 | | ميد | 0 | 0 
| 39 | 102041013047 | حميداحمدبدرسلمان || 94 | 97 | 98 | 100 | 87 | 92 | | تاجح | 568 | 94.67 
| 40 | _102041013048_ | حيدر اياد رحيم غضبان _| صفر | 93 | م | صفر | 62 | 71 | | ممعيد |[ 0 | 0 
41 | 102041013049 إحيدر علي جوادحسين ||| 70 | 75 | 76 | 79 | 67 | 65 | | ناجج | 432 | 72 
| 42 | 102041013050 | درع براهيم جميل ابراهيم_____| 58 | 69 | م | صفر | م | م | | ميد | 0 | 0 
| 43 ]| 102041013051 | رشيد حميد رشيد مجيد | 50 | 68 | 36 | 69 | 25 | 33 | | ميد | 0 | 0 
| 44 ]| 102041013052 _| زيد عدنان علوان احمد_______ | صفر_ | 94 | صفر | 91 | 84 | 89 |__| معد |[ 0 | 0 
| 45 | 102041013053 | زيد وليد مد الله محمد || 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | تاجح | 597 | 99.50 
| 46 | 102041013054 سيف عماد رحيم ضبان 22 | 35 | 50 | م | صفر | 914 | م | )مع | 6 | 0 
| 47 | _102041013055 | ضرغام ضياء حميد محمد || 50 | 75 | 62 | صفر | 71 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 48 | 102041013056 | طلال عبد الجبار دوحان حمد _| صفر | 67 | صفر | 50 | م | 34 | | معيد | 0 | 0 
| 49 | 102041013057 | طداحمد حمد لله عبود || 85 | 95 | 93 | 93 | 73 | 85 | | تاجح | 524 | 87.33 
0 | 102041013058 | طه احمد فارس عبود حمد 90 88 85 م صفر | 68 معيد 0 0 
عبد الأمير لعي 


1 
ع 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
7 رمز المدر 013 رقم من 3 إلى‎ r 
المدرسة : اعدادية الخضراء للبنين‎ 
١ ال : إحياذ‎ 
269 ٣ لفرع : إحيائي الدور‎ 





| 

ااا 0 
52 | 102041013060 _| عبد الجايل جمال عباس كرمشن22_ | 38 | 62 | صفر | 33 | م | صفر | | معد | 0 | 0 
53 | 102041013061 | عبد الحميد سليمان برك ديع | 50 | 58 | 41 | 30 | 33 | 37 | 1 
96 | 90 0 001 


| 54 | 102041013062 | عبد الرحمن ايوب حميد عطيه___ | 83_ | 95 | | 82 
55 | __102041013063_| عبد الرحمن حامد ابراهيم رجب | | 92_ | 97 | 94 | 91 | 76 | 97 | 
| 56 | 102041013064 | عبد الرحمن زيد محمود سلمان___ | 65 | 83 | 61 | 50 | 58 | 58 _ 
| 58 | 102041013066 _| عبد الرحمن ياسين صايل عبد | 89 | 100 | 96 | 100 | 
59 | 102041013067 | عبد الرحمن يحيى ابراهيم حمود__ | 75_ | 79 | 81 | صفر | 56 | 50 | 
|١ 0201013068 |60‏ عي الرزاق كلد مولو اساعيل _ | 52 | 76 | 37 | 84 | !1ة | ةة 
61 | 102041013070 _| عبد الله احمد شاحوذ مخف_1_ | م_ | 66 | م | صفر | صفر | ثمان | 
| 62 ]| 102041013072 _| عبد الله ثامر حسين جواد1_ | 38 | 66 | صفر | 23 | 23 | 33 | 

68 | 102041013073 | عبد اله جاسم محمد جواد | | 54 | 57 | 54 | 53 | 61 | 52 | | نجع | 3381 | 55.17 
| 64 | 102041013074 _| عبد الله زيد كامل عبد القادر__ |[ 99 | 94 | 98 | 98 | 100 | 100 | | ناجج | 589 | 98.17 
| 65 | 102041013075 _| عبد لله زيد هاشم حامد_ 1 | 91 | 96 | 96 | 88 | 97 | 85 | | نجع | 553 | 92.17 
66 | 102041013076 | عبد الله سلمان داود سلمان | |[ 41 | 50 | 31 | 42 | 22 | 31 | | معد | 0 | 0 
67 ]| 102041013077 | عبد الله عباس عباده محسن_||_ |[ 38 | 29 | صفر | 35 | 27 | 38 | | معد |[ 0 | 0 
| 68 |__102041013078_ | عبد لله على عبد الاله احمد__ | 84 | 88 | 82 | 53 | 85 | 71 | | نجع | 463 | 77.17 
١‏ 59 | 102041013079 | عبد الہ عملا جسني موسى ا | 865 | 92 | 94 | 190 | 100 | 96 |__| لع | 568 _ 94.67 


N 
8 e 





| 70 | 102041013080 | عبد الله فارس فلح حسن ||| 89 | 99 | 98 | 96 | 100 | 100 | | نجج | 582 | 97 
71 | 102041013081 | عبد الله فراس حامدماجد ||| 50 | 61 | 41 | 9818 | 50 | 30 | | مع | 0 | 0 
E‏ 2 1 0 0 2 ا 0 لك 0 
| 73 | 102041013083 _| عبد الل مالك عبد الحميدحمد 1 | 88 | 98 | 97 | 97 | 85 | 93 | | نجع | 558 | 93 
EE SSE HE HE BE BE BE BS TT TTI OEE‏ 0 

75 102041013085 عبد المعز مهند غانم داود 71 88 69 صفر 59 62 معيد 0 0 











جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

7 رمز المدر 013 رقم من 4 إلى‎ r 
المدرسة : اعدادية الخضراء للبنين‎ 

الفرع : إحيائ : 

لفرع: إحيائي الدور ٣‏ 9 ا 





0 E 





| 77 | 102041013087 | عبيدة محمد دوحان جمد || 93 | 89 | 92 | 93 | 84 | 95 | | نجج | 546 | 91 
| 78 | 102041013088 _| عثمان جمال ابراهيم عليوي | 88 | 90 | 92 | صفر | 92 | 97 | | معيد | 0 | 0 
| 79 | 102041013089 | عثمان شكر محمود ابراهيم | 35 | 71 | 22 | 50 | صفر | 36 | | معيد |[ 0 | 0 
SBE ISTIC TESS EE 77‏ 0 
81 | 102041013091 | عدنان ابراهيم عبودحسن | صفر | 100 | م | 91 | صفر | 94 | | معيد | 0 | 0 
| 82 | 102041013092 | علي احمد طهخليل || 89 | 95 | 94 | صفر | 71 | 87 | | ممعيد | 0 | 0 
| 83 | 102041013093 | علي حسن عبد علي شفي | 80 | 88 | م | 70 | م | صفر| | معيد |[ 0 | 0 
| 84 | _102041013095 | علي عماد نصيف جاسم | 69 | 93 | م | صفر | 41 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
85 | 102041013096 | علي لؤي حسين رجب | 72 | 87 | 77 | 63 | 72 | 64 | | نجج | 435 | 72.50 
فق | _ 01097 نولاص 0 | و | او او ت ص 88.67 
| 87 | 102041013099 || عمار محمد صباح عبد لباقي | 72 | 95 | 60 | 65 | 64 | 62 | | ناجح | 418 | 69.67 
88 | 102041013100 | عمار محمد كاظم عبد الفتاح _ | 59 | 93 | 63 | صفر | 77 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
لحل EME AMET IESE IEEE NE SE TT‏ 0 
| 90 | 102041013102 | عمراحمدطهخليل || 85 | 100 | 99 | 100 | 95 | 100 | | تاجح | 579 | 96.50 
9 | 102041013103 |عمراحصدمصدظيل ||| 37 | 69 | 50 | 50 | 69 | 586 | | # | 0 | 0 
| 92 | 102041013104 | عمر ثائر ابراهيم مصلح ||| 84 | 100 | 82 | 72 | 87 | 84 | 50 | تاجح | 509 | 84.83 
| 93 | 102041013105 | عمرحيدر حميد عبد | 83 | 90 | 78 | 94 | 91 | 90 | | ناجج | 526 | 87.67 
| 94 | 1020410131066 | عمر طالب لطيفمسير || 85 | 89 | 88 | صفر | م | 84 | | معيد | 0 | 0 
95 | 102041013107 | عمر عدي نعمان اسماعيل || 99 | 100 | م | 98 | م |100 | 87 | معيد | 0 | 0 
EIGER TM O ERAS MOG E‏ شر لبا 0 
| 97 | 102041013109 | غزوان رعدنيساننجم | صفر | 78 | 59 | 39 | 80 | 63 | | ميد | 0 | 0 
98 | 102041013110 |غيثعمرطلبمصد 222 | 72 | 88 | 74 | 65 | 59 | صفر |2 | معي | 6 | 0 
ل ررك ا ل ا RET IEE‏ 0 
0| 102041013112 | فيصل غازي فهد خميس 88 75 م م 71 معيد 0 0 
عبد الأمير لعي 


1 
E 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





١ قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
7 رمز المدر 013 رقم من 5 إلى‎ r 
المدرسة : اعدادية الخضراء للبنين‎ 
١ ال : إحياد‎ 
269 لفرع : إحيائي الدور الأول‎ 





| سمالا تة | ااتكيزية| الاحياء [الرييضيت| العمياء | شرم | سنت | اتیج 
أقتيه محمد عفتان ام ||| | 64 | 70 | صف | 75 | 68 | 83 | )نع 


102041013113 


1011| 102041013113 __ | »| 0 
102| 102041013114 _| ليث حيدر محمد كاظم ____| 64 | 76 | 52 | 35 | م | 51| | معد | 0 | 0 
103| 102041013115 _| مؤتمن حسين جاسم حمادي__ | 87 | 71 | 75 | 80 | 80 | 87 | | نجج | 480 | 80 
104| 102041013116 | مؤمن قتيبه خضر توفيق __| 70 | 62 | 50 | 27 | 51 | 50 | | معد | 0 | 0 
| 105] 102041013117 _| مؤمن مهن جبارمجيد | 92 | 96 | 100 | 96 | 98 | 90 | | نجع | 572 | 95.33 
106] 102041013118 | محمد احمد مزاحم طالب | 57 | 54 | 57 | 37 | 41 | 30 | | معد | 0 | 0 
7| 102041013120 | محمد اسامهنعمه ظيج | 94 | 99 | 96 | 99 | 99 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
|108 | 102041013121 | محمد اكرم جاسم الحمود | 76 | 84 | صف | 68 | 83 | 67 | | معد |[ 0 | 0 
|109 | 102041013122 | محمد ايد طهياسين| 1 |[ 75 | 77 | 61 | 67 | 55 | 54 | | نجع | 389 | 64.83 
110 | 102041013123 | محمد باسل عويد محمد صالج_|_ | 78_ | 96 | صفر | 50 | 27 | 50 | | معيد |[ 0 | 0 
11| 102041013124 | محمد تحسين على محمد ___| صفر_ | 88 | صفر | صفر | 81 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
112| 102041013125 | محمد جاسم محمد حبيب_| 1 | 83 | 96 | 78 | صفر | 67 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
113| 102041013126 | محمد جاسم محمدسلمان | 55 | 74 | م | 68 | 36 | 6| | معد | 0 | 0 
114| 102041013127 _| محمد حسام سلمان عبد _ ______ | 92 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 |__| تاجح 98 
115| 102041013128 | محمد حسام عاصمخضير ____| 93_ | 91 | صفر | صفر | صفر | صفر ||| | معيد |[ 0 | 0 
116| 102041013129 | محمد دريد جاسم محمد | 58 | 54 | 38 | 50 | 82 | 56 | | معد | 0 | 0 
| 117] 102041013130 | محمد را محمد حسين_|1_ |[ 53 | 66 | 69 | 72 | 58 | 69 | | نجع | 387 | 64.50 
|118 | 102041013131 | محمد صباح صالح كاظم_ 1 | 65 | 82 | 56 | 79 | 84 | 95 | | ناجج | 461 | 76.83 
|119 | 102041013132 _| محمد صلاح حميد عبد | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | | ناجج | 597 | 99.50 
120| 102041013133 _| محمد عامر شعلان شكر |1 |[ 66 | 72 | 50 | 50 | 59 | 75 | | ناججع | 372 | 62 
1211| 102041013134 | محمد على عباس حسن 11 | 36 | 50 | صفر | 28 | 31 | 42 | | معد | 0 | 0 
122| 102041013135 | محمد عماد الدين على جواد__ | 64 | 84 | 60 | 50 | صفر | 51 | | معيد |[ 0 | 0 
123| 102041013136 | محمد عمار علي محمد _____| 32 | 22 | خمس |2 | ست | 25 | _ | معيد | 0 | 0 
124| 102041013137 | محمد عمر محمد اسماعيل|_ | صفر | 86 | م | 58 | 50 | صفر |[ _ | معيد |[ 0 | 0 
5 | 102041013138 | محمد فراس حسام حمودي 93 100 98 100 95 100 ناجح 6 | 97.67 











مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 013 رقم الصفحة من 6 إلى 7 
المدرسة: اعدادية الخضراء للبنين 

الدور الأول 09 2 

|126 | 102041013139 | محمد ليث كاظم زوير_1_ | 74 | 98 | 97 | 99 | 96 | 100 | | نجع | 564 | 94 
0 || محمد ماجد محمد اديب | 78 | 81 | 76 | 69 | م | 7 | | معيد | 6 | 0 
|128 | 102041013141 | محمد مجيد سمير عبد |1 | 81 | 95 | 96 | 87 | 82 | 90 | | نجع | 531 | 88.50 
|129 | 102041013142 | محمد محسن جبير فيحان_|1_ | م_ | 94 | 78 | 67 | صفر | 0 
| 102041013143_]130 | محمد مروان طارق عبد الله |[ 87_ | 95 | 87 | صفر | 0 
|131 | 102041013144 | محمد مصطفى احمدرشيد ______| ام | 69 | م | م 0 
| 132 
|133 
|134 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 
المديرية : الكرخ الأولى 
الفرع : إحيائي 








3 


1 


٠ 


1 


1 


||_N»» 5‏ محمد ناهض سليم محمد سعيد ____| 82 | 88 | 97 | 87.33 

6 || محمد وسام محمد نصيف | 93 | 97 | 98 | 9 | 96.50 

7 |[ محمود عامر صادق فليج 111 |[ 87 | 87 | 98 | 96 | 93.67 
|135 | 102041013148 | مروان مزهر حديد علي 000 | 28 | م | ام | م لثم | 
| 136] 102041013149 | مصطفى ايوب مخلف رجب_11_ |[ 50 | 59 | 50 | 53 | 21 | 37 0 
137| 102041013151 | مصطفى خالد رشيد لطيف _______| 73 | 96 | 98 | 75 | 85 | 84 _ 85.17 
138| 102041013152 | مصطفى عبد الكريم فرج تعيب | 66 | 99 | 84 | صفر | 50 | 70 | | معيد |[ 0 | 0 
139| 102041013153 | مصطفى فلاح على محمد|| 1 | 56_ | 81 | صفر | 63 | 67 | صفر | _ | معيد |[ 0 | 0 
| 102041013154_]140_ | مصطفى قصي عبد الرزاقيحيى__ | 85 | 99 | 94 | 96 | 93 | 90 | | ناجج | 557 | 92.83 
1411| 102041013155 | مصطفى ماهر جمعه دنهاش | |[ 31 | 52 | 14 | 50 | 22 | 38 | | معيد | 0 | 0 
| 142] 102041013156 | مصطفى ماهر عبد الجبار احمد|_ | 67 | 89 | 83 | 69 | 70 | 91 | | ناجج | 469 | 78.17 
|143 | 102041013157 | مصعب محمد عبود عليوي ______| 84 | 89 | 94 | 93 | 84 | 87 | | ناجج | 531 | 88.50 
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1441| 102041013158 | معمر محمد عبد لله نه | 82 | 93 | 37 | 80 | 76 | 78 | | معد |[ 0 | 0 
145| 102041013160 | منذررسول محمدناصر | 59 | 76 | 70 | صف | 36 | 61 | | معد |[ 0 | 0 
146| 102041013161 | مهدي كمال الدين احمد ابراهيم___ | صفر_ | 62 | صفر | صفر | صفر | صفر | | معيد |[ 0| 0 
147] 102041013162 _| مهيمن احمد جليل اسماعيل__ |[ 76 | 83 | 91 | 71 | 50 | 70 | | ناجج | 441 | 73.50 
|148 | 102041013163 _| مهيمن محمد صباح حسون 1 |[ 95 | 100 | 97 | 96 | 99 | 100 | | ناجج | 587 | 97.83 
|149 | 102041013164 _| همام احمد فائز عبد الامير__ | 97 | 100 | 93 | 89 | 100 | 100 | | ناج | 579 | 96.50 





0 | 102041013165 | همام صلاح احمد ابراهيم 64 84 61 | 79 | 66 | 76 ناجح | 430 | 71.67 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





















المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 013 رقم الصفحة من 7 إلى 7 

1 المدرسة: اعدادية الخضراء للبنين 

الفرع : إحياني الدور الأول 201009 
511| 102041013166 | وليد عثمان سلمان جاسم | 50 | 77 | صفر | 33 | 22 | 50 | | مع | 0 | 
152 ]| 102041013167 | ياسر عمار عدنان عباس ||| 77 | 77 | 80 | 62 | 50 | 59 | | ناجج | 405 | 67.50 
153| 102041013168 | ياسين عبد الرحمن ياسين خلفه __ |[ 79 | 76 | 50 | 50 | 38 | 56 | | معيد | 0 | 
154| 102041013169 |يقين احمد عبد خليفه | 60 | 72 | صفر | م | 65 | صفر | | معيد |[ 0 | 
102041013170155 | يوسف اهعد خف صوقي | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 30 | نجع | 508 |0967 
156| 102041013171 | يوسف عمار سلمان جمد | 75 | 81 | 90 | 71 | 69 | 97 | | تاجح | 483 | 80.50 
7 ]| 102041013172 | يوسف قيس حسن عواد || 93 | 92 | 89 | 94 | 96 | 99 | | ناجج | 563 | 93.83 
| 158 | 102041013173 | يوسف مجيد محمد عبد |__| 





| 96 | 988 | م |1060 | م | صفر | | معد | 0 | 
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عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


